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CHIRURGIE, 

Contenant  trente- neuf  Planches, 


ir 

JLes  Planches  de  Chirurgie  font  deftinées  ! 
à  repréfenter  des  inftrumens,  des  appareils, 
&  leür  application  dans  les  opérations  chi¬ 
rurgicales.  Chaque  objet  a  fa  defcription 
particulière  dans  le  Dictionnaire  fuivant  la 
nomenclature.  Il  y  a  des  inftrumens  com¬ 
muns  à  différentes  opérations ,  &  des  opé¬ 
rations  qui  demandent  plufieurs  inftrumens 
différons,  il  a  donc  fallu  rappeller ,  en  par¬ 
lant  de  ces  opérations  &  des  maladies  qui 
les  exigent,  les  divers  moyens  qui  y  fervent. 
Cet  enchaînement  n’a  pas  permis  de  faire 
des  Planches  de  Chirurgie,  un  fyftéme  lié 
&  qui  offrît  une  difpofition  aufti  fatisfaifan- 
te  qu’il  le  faudroit  pour  un  examen  fuivi. 

FRONTISPICE. 

>  Le  fujet  de  ce  Frontifpice  eft  allégorique. 
Dans  un  Heu  champêtre,  dont  le  fond  à  gau¬ 
che  eft  occupé  par  un  grand  rocher,  on  voit 
du  même  côté,  fur  le  devant,  un  arbre  ma¬ 
lade  ;  au  pié  de  cet  arbre,  une  figure  fymbo- 
îique  de  la  Chirurgie  en  fépare  quelques 
branches  feches  avec  uneferpette;  au  mi¬ 
lieu,  la  ftatue  d’Efculape  tenant  d’une  main 
fon  bâton,  autour  duquel  un  ferpent  eft  en¬ 
tortillé;  fur  le  piédeftal,îe  coq  &  le  corbeau; 
au-deffus  ,  fur  le  devant ,  deux  enfans  dont 
l’un  herborife  ,  &  l'autre  broie  des  fimples  ; 
fur  la  droite  dans  le  fond  ,  un  troifieme  en¬ 
fant  s’occupant  à  redreffer  un  jeune  arbre  ; 
cet  enfant  eft  le  fymbole  de  l’orthopédie  ; 
du  même  côté,  fur  le  devant,  un  quatrième 
enfant,  qui  détache  d’un  arbre  fon  fuc  con¬ 
cret  ;  au  haut,  la  cicogne  ;  à  terre,  diverfes 
plantes  médicinales  ,  telles  que  l’aloès  ,  le 
plantain  ,  la  rhubarbe  ,  &c. 

PLANCHE  L 


Fig,  3.  Feuilles  de  mirthc. 

4.  Pincettes  à  panfemens. 

5.  Stiîet. 

6  ,  7  £«?  8*  Scalpels. 

9.  Pincette  à  difféquer. 

10 , 1 1  , 12  ,  13 ,  14.  Lancettes. 

PLANCHE  II. 

Fig.  1,2,3.  Biftouris. 

4,  5.  Sondes  cannelées. 

6.  Spatule  pour  l’opération  du  filet. 

7  10.  Plumaceaux. 

8  &  9.  Bourdonnets  armés  ou  liés. 

11.  Bourdonnet  fimple. 

12,13,14,15, 1 6, 17,18  €ff  19*  Comprefifesl 

20.  Fronde  à  quatre  chefs. 

21.  Bande  roulée  à  un  globe. 

22.  Bande  roulée  à  deux  globes. 

23.  Bandage uniffant. 

PLANCHE  III, 

Fig.  t.  Cifeaux  courbes. 

2.  Petite  curette. 

3.  Bec  de  grue. 

4  5.  Tire-balles. 

6,  7,  8,  9,  10  &  11.  Aiguille *5  i 

32  &  Porte-aiguilles.  \ 

14.  Sonde  ailée. 

1 5  1 6.  Biftouri  herniaire. 

17.  Biftouri  à  la  lime. 

1  g.  Aiguille  à  anévryfme. 

19.  Porte-pierre  infernale. 

PLANCHE 

Fig.  1.  Fanons. 

2.  Arceau. 

3,4,5,  6,  7,  8,9.  Machine  pour  les  frac¬ 
tures  compliquées.  V .  Boîte. 

10  &  11.  Machine  pour  la  luxation  d® 
bras.  Voy.  Part.  Amel 
P  L  A  N  C  H  E  V. 

Fig.  1,  2  Êf  3.  Inftrumens  propres  à  retires 

â  *  *  * 


Fig.  1.  Cifeaux  droits. 

2.  Spatule. 

Tome  IL  ChiruYg .  (P/,  du  Ditf.  ra[f.  des  arts.) 
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C  H  I  R 

les  corps  étrangers  de  l’œfbphage.  V. 
Œsophage  6?  Canule. 

Fig.  4.  Pierre  enki'ftée  dans  la  veine. 

5.  Portion  d’inteftin  étranglé  dans  le  Tac 
herniaire.  V.  Hernie. 

PLANCHE  VL 

Fig.  1.  Pincettes  ou  tenettes  connues  fous 
le  nom  & hdvcticnn.es ,  parce  qu’elles 
ont  été  propofées  par  Hdvctius  pour 
l’opération  du  cancer;  elles  font  prof, 
crices  de  la  pratique.  V 1 ENETTE 
Cancer. 

2.  Machine  pour  redreffer  lesenfans  bof- 
fus.  V.  Rachitis. 

3.  Baie  d’un  brayer  pour  les  hernies  des 
aines  &  de  l’ombilie.  V.  Hernie  & 
Brayer. 

4.  Biftouri  gaftrique. 

Biftouri  herniaire  de  M.  le  Bran . 
é.  Sac  herniaire  qui  contient  l’inteftin 
dans  une  delcent#. 

7.  Brayer  ou  bandage  pour  contenir  une 
hernie  à  l’aine. 

PLANCHE  VIL 
Fig,  1,  2,  3,  4.  Brayers  de  différentes  ftruc- 

tures.  ' 

5.  Inftrument  pour  la  dilatation  du  prépu¬ 
ce.  V.  Phymqsis. 

7,  8,  9)  i°*  Peffaires  de  differentes  li¬ 
gures.  V.  Pessaire. 

11.  Veffie  dont  on  fe  fert  dans  les  pays 
étrangers,  au  lieu  de  feringue,  pour 
donner  des  lavemens ,  ou  faire  des  in¬ 
jections.  V.  Seringue. 
ï,2.  Canule  ou  entonnoir  pour  les  fumiga¬ 
tions  dans  le  vagin.  F.  Fumigation. 

PLANCHE  VIII. 

Bifférens  lithotomes. 

■Fig.  1.  Lithotome  de  Chcfdden. 

2.  Cathéter  ou  fonde  cannelée  pour  la 
taille. 

3,  4,  3,  6,  7.  Différens  lithotomes. 

$.  Marque  la  cannelure  de  la  fonde ,  fig . 
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V  R  G  I  Es 

P  L  A  N  C  H  E  I  X, 

Concernant  la  taille, 

Fig .  1.  Canule  du  trocar  de  AL  Fouler t , 
pour  l’opération  de  la  taille. 

2.  Le  trocar  monté. 

3.  Le  lithotome  de  M.  Foubert .  V,  Lî« 

THOTOME. 

4.  Le  gorgeret  dilatateur  du  même  auteur. 

5.  Petit  bandage  pour  la  compreflion  de 
l’uretre. 

6.  7.  Liens  de  M.  le  Bran  pour  la  taille* 

V.  Liens. 

8.  Lithotome  fixé  fur  fon  manche. 

9.  Gorgeret  de  AL  le  Bran. 

10.  Petit  couteau  du  même  auteur  ,  pour 
divifer  le  col  de  la  veille.  V.  Taille. 

11.  Conducteur. 

P  L  ANCHE  X. 
Concernant  la  taille . 

Fig,  1,2,  3.  Aîgalies  de  différentes  gran* 
deurs.  V.  Algaije. 

4.  Atgaîie  ou  fonde  brifée. 

5  ,  6.  Algalie  à  bouton. 

7.  Te  nette  à  cafter  les  pierres  trop  greffes. 

|  8.  Algalie  avec  un  tuyau  flexible,  pour 

injecter  la  veffie  dans  la  taille  ou  haut 
appareil.  V.  Haut  appareil  g?  In¬ 
jection. 

9.  Tenette  droite  pour  l’extraction  de  la 
pierre. 

10.  Tenette  courbe. 

PLANCHE  XL 
Pour  V opération  de  la  taille , 

Fig.  1.  Dilatatoire  fermé. 

2,  Dilataioire  ouvert. 

3.  Dilatatoire  plus  fimple. 

4  ê?  ç.  Conducteurs  mâle  &  femelle. 

6.  Inftrument  qui  fert  de  curette  6c  dê 
conducteur.  V,  Bouton. 

7.  Crochet  à  curette. 

PLANCHE  XII. 

Concernant  la  taille. 

Fig .  1.  Chaife  pour  placer  le  malade. 

2,  Doffier  pour  l'opération  de  la  taille. 


CHIRURGIE. 


Malade  en'fituatîon,  lié  fur  une  table. 

4.  Situation  pour  les  enfans. 

PLANCHE  XIII. 

Jz^.i.Biftouri  pour  la  taille, de  M .Foubcrt. 

2.  Canule  flexible. 

3  Le  périnée  où  la  diredion  de  l’incifion 
extérieure  eft  marquée. 

PLANCHE  X  III.  n.  2. 

Les  mufcles  du  périnée  d’un  fu jet  de  feize 
à  dix-fept  ans. 

PLANCHE  XIV. 

Coupe  latérale  de  Phypogaftre  ,  qui  repré¬ 
fente  la  diredion  du  trocar  dans  La 
taille  ,  à  la  méthode  de  AI.  Foubcrt. 

PLANCHE  X  I V.  n.  2. 

Coupe  latérale  de  Phypogaftre  ,  qui  repré¬ 
fente  l’incifion  de  la  veille  dans  la  taille 
de  M.  Foubcrt .  Les  lignes  ponctuées 
repréfententle  mouvement  par  lequel 
on  iiicife  les  chairs,  en  retirant  l’inf- 
t ru  ment. 

PLANCHE  XV. 

Concernant  les  accouchernens  &  la  taille 
des  femmes . 

Fig.  1.  Forceps  droit. 

2.  Une  branche  de  forceps  courbe. 

3.  L’inftrument  de  Roonhuyfen  pour  dé- 
claver  la  tête. 

4.  Le  lithotome  de  Al  .-Louis,  pour  la 
taille  des  femmes. Les  lignes  ponduées 
montrent  le  jeu  de  la  lame  tranchante. 
La  chape  vue  par  derrière. 

6.  La  chape  de  profil. 

7.  La  lame  tranchante  du  côté  delà  crête 
qui  lui  fert  de  guide  dans  la  chape, 

PLANCHE  XVI. 

Concernant  le  trépan . 

Fig-.  1.  Repouflfoir. 

2  &  3.  Rugines. 

4.  Trépan  exfoliatif. 

5.  Trépan  perforatif. 

6.  Couronne  de  trépan  ou  trépan  cou¬ 
ronné. 


3 

Fig.  7.  Pyramide  de  la  couronne. 

8.  Coupe  d’une  couronne  &  de  fa  pyra¬ 
mide. 

9.  Clé  du  trépan. 

10.  Tire-fond. 

11.  Arbre  du  trépan. 

12.  Coupe  de  la  portion  qui  reçoit  les  tré¬ 
pans  perforatif^exfoliatir  ou  couronné. 

1?.  Couteau  lenticulaire. 

14  &  1 ç.  Elévatoires. 

16.  Méningopbyîax. 

17.  Petit  levier  ou  houlette  qui  a  le  même 
ufage  que  l’inftrument  précédent. 

PLANCHE  XVII. 

Fig.  t.  L’opération  du  trépan. 

2.  L’élévatoire  de  A1.  Petit ,  &  le  levier 
féparément. 

3.  Le  chevalet  &  la  pièce  qui  permet  la 
bafcule.  AL  Louis  a  corrigé  cetinftru- 
ment,  en  faifant  la  jondion  par  genou. 
Voyez  le  fécond  tome  des  Mémoires 
de  I académie  royale  de  Chirurgie. 

4.  Valet  à  patin. 

6,  7,  g.  DiflFérens  cautères  aduels. 

9.  Plaque  ronde  d’un  cautere  actuel. 

10.  Plaque  triangulaire. 

1 1.  Manche  fur  lequel  fe  montent  les  diffé- 
rens  cautères. 

PLANCHE  XVIII. 

Machine  de  M.  Petit  pour  la  comprefion 
des  vaijfeaux. 

Fig.  1.  Le  tourniquet. 

2.  La  double  bande  qui  aflujettit  le  tour¬ 
niquet  fur  le  membre  à  la  partie  oppo- 
fee  du  cordon  des  vaiflfeaux. 

3.  La  compreffe  de  chamois,  qui  s’appli¬ 

que  circulairement  fur  le  membre. 

4.  La  pelotte  qui  porte  immédiatement 
fur  le  trajet  des  vaiflfeaux. 

PLANCHE  XIX. 

Fig.  1.  Autre  machine  de  AI.  Petit ,  pour 
la  compreflfion  de  Partere  dans  l’am¬ 
putation  de  la  cuiffe.  V.  Hémorrha¬ 
gie. 

2.  Le  bandage  hors  de  place. 

A*  *  *  g 


4  CUIR 

Fig,  3.  Aiguille  â  anévryfme  de  l’invention 
de  M.  Petit. 

4.  Cifeaux  particuliers  imaginés  par  M. 
Petit  pour  l’opération  du  filet. 

Les  pièces  non  numérotées  font  le  déve¬ 
loppement  cîe  cet  infiniment. 

PLANCHE  XX. 

Fig.  1.  Couteau  à  crochet  pour  les  accou- 
chemens. 

2.  Lance  pour  percer  la  tête  du  fœtus 
dans  la  matrice. 

3.  Tire-tête  de  Mauriceau. 

4.  Couteau  droit  pour  couper  le  périofte 
dans  les  amputations. 

5.  Grand  couteau  courbe  pour  Pincifion 
circulaire  de  la  peau  &  des  mufcles. 

4.  Machine  de  fer-blanc  pour  la  réunion 
descendons  extenfeurs  des  doigts.  V. 
Machine. 

PLANCHE  XXL 

Fig.  i.  Scie  pour  Paraputâtion. 

2.  Tenailles  incilives. 

3.  Tenailles  incifives  pour  les  ongles. 

4.  Cifoires  pour  des  efquiiTes  &  pointes 
d’os. 

4.  Maillet  de  plomb. 

6.  Crochet  pour  les  accouchemens. 

PLANCHE  XXII. 

1.  Nouveau  lithotome  de  M.  Foubert. 
V .  Lithotomie  &  Taille. 

2  &  3.  Bandages  pour  la  comprelïion  des 
anévryfrnes  commençans.  Voy.  ANÉ¬ 
VRYSME. 

4.  La  ligature  de  Partere  au -deffus  &  au- 
deiTous  d’une  dilatation  anévryfmale. 

5.  a  ,  ongle,  maladie  de  l’œil ,  &  l’opéra¬ 
tion  pour  en  faire  la  ligature,  b ,  la  liga 
tare  qui  fert  à  le  Faire  flétrir ,  ou  qui 
aide  à  le  couper  avec  des  cifeaux.  V. 
Ongle. 

PLANCHE  XXIII. 

Fig .  î.  GlofTocatoche. 

2.  Trocar  pour  les  contre-ouvertures  ,  de 
l’invention  de  M.  Petit . 

3.  Pharingotooie* 


U  R  G  1  E. 

Fig.  4.  Obturateur  du  palais; 

4.  Son  écrou. 

6,  7  &  9-  Spéculum  oculi. 

g.  Pincette  à  polype. 

10.  Seringue  pour  les  points  lacrymaux, 

11.  Stilet  fin  pour  fonderies  points  lacry-. 
maux.  V.  Fistule  lacrymale. 

12.  Aiguille  à  abattre  la  eataraéte.  Z7.  Ca¬ 
taracte  &  la  nouvelle  méthode  de 
tirer  le  cryftallin  au  mot  Extrac¬ 
tion. 

13.  Le  fcarificateur. 

14.  La  ventoufe  de  verre. 

15.  Les  feize  fearifications  que  l’on  fait 
d’un  feul  coup"avec  le  fcarificateur. 

14.  Gondole  pour  baigner  l’œil.  K  Bassiü 
oculaire. 

PLANCHE  XXIV. 

Fig ,  1.  Montre  la  maladie  appelles  jtfhilô 
lacrymale. 

2.  La  dilatation  du  fac  lacrymal  s  maladie 
qui  précédé  la  fiftule. 

3.  Bandage  recommandé  pourla  compref. 
fion  du  fac  lacrymal  dilaté ,  mais  qui 
n’eft  d’aucune  utilité. 

4^4.  Attitudes  pour  l’ancienne  méthode 
de  faire  Popératian  delà  cataracte.  Z7. 
Cataracte  &  Extraction. 

PLANCHE  XXV. 

Fig.  1.  Cueiller  d’argent  pour  couvrir  l’œil 
dans  l’opération  delà  fiftule  lacrymale. 

2.  Entonnoir  dans  lequel  onconduifoit  le 
cautere  actuel  pour  brûler  l’os  un  guis. 

3.  Le  cautere  adluel. 

4.  Infiniment  pour  la  perforation  de  l’os 
unguis.  Voyez  fur  la  profcription  de 
cet  inftrument  l’article  Fistule  la¬ 
crymale. 

4.  Rugine  pour  les  dents. 

6.  Attitude  pour  l’opération  de  la  fiftule 
lacrymale. 

7.  Sonde  pour  la  carie  des  dents. 

8.  Limes  pour  enlever  la  carie  fuperficiel- 
le  des  dents. 

9.  Pélican, 

10  i  x,  Daviers. 


C  II  I  R 

Fig.  t 2.  Déchauftoir. 

13.  RepoufToir. 

P  L  A  N  C  H  E  XXVI. 

Fig.  1.  Trocar  avec  fa  canule  cannelée. 

2.  La  canule  cannelée. 

3.  La  canule  ronde  ordinaire,  défectueufe 
par  les  yeux  qui  font  aux  côtés  de  fon 
extrémité. 

4.  Le  trocar  Gmple. 

<i&  6.  Porte-bougie. 

7.  Spéculum  ut  cri,  V.  Dix  AT  AT  01  RE. 

8.  Spéculum  ani.  V.  Dilatatoire. 

9  10.  Erignes. 

11.  Spéculum  oris. 

12.  Canule  pour  la  bronchotomie.  Voyez 
Bronchotomie. 

15.  Sonde  ou  aiguille  pour  lafiftule  à  l’anus. 
PLANCHE  XXVII. 

Fig.  1.  L’inteftin  reétum  avec  une  fiftule 
complette  ,  dans  laquelle  le  ftilet  eft 
patte. 

2.  Biftouri  fyringotomc. 

3.  Le  bandage  Polaire.  V.  Artérioto¬ 
mie. 

4.  Bandage  pour  un  œil,  ou  monocule. 

5.  Bandage  pour  les  deux  yeux.  V.  Œil 
double. 

6.  Mafque  ,  bandage  pour  le  vifage. 

7.  La  fronde  appliquée  à  la  lèvre  fupé- 
rieure. 

8-  Le  divifif  de  la  tête. 

9  Bandage  inguinal. 

10.  Son  application. 

1 1.  Sufpenfoir ,  bandage  des  bourfes. 

12.  Son  application. 

13.  Bandage  en  T  ,  pour  la  fiftule  à  l’anus. 

14.  Double  T  pour  le  périnée, 

PLANCHE  XXVIII. 

Fig.  r.  T  rocar  pour  la  bronchotomie. 

2.  Balai  de  l’eftomac. 

3.  Tumeur  à'  la  mamelle  d’après  M. 
Heifler. 

4.  Cicatrice  fimple  après  l’extirpation  d’u¬ 
ne  tumeur,  lorfqu’on  a  pu  conferver 
les  tégqmens. 


U  R  G  I  F.  f 

Fig.  vTumeur  confidérable  qui  exige  î*n ré¬ 
putation  de  la  mamelle. 

6.  Ancienne  méthode  de  former  deux  an* 
fes  pour  la  facilité  de  l’amputation  * 
procédé  douloureux  plus  nuiüble  qu’ti* 
tile.  V.  Cancer. 

PLANCHE  XXIX. 

Fig.  f.  Mamelle  foulevée  par  deux  anfes 
pour  l'amputation  de  cette  partie ,  mé¬ 
thode  cruelle  &  imparfaite. 

2.  Fourchette  qu’on  a  cru  pouvoir  fubfti- 
tuer  aux  points  d’aiguille,  pour  foule- 
ver  les  tumeurs  dont  le  volume  eft  con- 
fidérable. 

3 .  Inftrument  tranchant  comme  un  rafo ir, 
pour  l’amputation  de  la  mamelle. 

4.  I  nftrument  pour  foulever  les  petites  tu¬ 
meurs  ,  &  faciliter  leur  extirpation. 

ç.  Inftrument  qui  embraffe  la  mamelle,  & 
qui  a  une  lame  tranchante  fur  fa  con¬ 
vexité. 

6.  Ufage  de  cet  inftrument. 

Ces  figures  prifes  de  la  Chirurgie  d 'Hcif- 
ter  ,  repréfentent  des  inftrumens  prof- 
crits. 

7.  Bandage  pour  l’hernie  du  nombril.  V. 
EX  0  MP  HALE. 

P  L  A  N  C  H  E  XXX. 

Fig.  1.  relative  aux  mots  couvre-chef  a , 
bandage  de  corps  A,  fcapulaire  c,  tour¬ 
niquet  r/,  rampant  e.,  faignée/i  étrierg. 

2.  Bec  de  corbin. 

3.  Bec  de  canne. 

4.  Tire-balle. 

5.  Suture  feche  à  une  languette  d’emplâ¬ 
tre  agglutinatif. 

6 .  Suture  feche  à  deux  languettes  pour 
une  plaie  plus  étendue. 

7.  Réunion  d’une  plaie  cruciale  par  la 
future  feche. 

g.  Emplâtre  fenêtre  pour  la  future  feçhe; 
V.  Réunion. 

9.  Suture  entrecoupée  à  un  feul  point. 

10.  Deux  points  de  future. 

11.  Difpofition  de  trois  points  de  futqpt 

pour  une  plaie  angulaire,  ; 


CHIRURGIE. 


P  L~A  N  C  H  E  XXXI. 

Fig.  ï.  Plaie  réunie  par  trois  points  de  fu¬ 
ture. 

2.  Suture  enchevillée.  V.  Castrqgra- 
phie. 

[  3.  Tourniquet  pour  comprimer  une  artè¬ 
re.  V.  Hémorrhagie. 

4.  La  feringue  d’ Anel,  avec  fon  fyphon  , 
pour  lajuccion  des  plaies. 

5.  Autre  fyphon  pour  le  même  ufage. 

6.  7,  8  &  9-  Tubes  pour  les  injections  de 

différentes  parties.  F.  SERINGUE  & 
Injection. 

10.  Bandage  à  dix- huit  chefs,  pour  les 
fractures  compliquées. 

11.  Compreffe  graduée,  pour  les  parties 
inégales'. 

PLANCHE  XXXII. 

Pantoufle  pour  la  réunion  du  tendon 

dé  Achille. 

Fig.  1.  Genouillierc- 

2.  Pantoufles. 

3.  Le  treuil. 

4.  La  clé  ou  manivelle. 

PLANCHE  X  XX II  ï, 

Fig.  1.  La  pantoufle  en  fituation. 

2,  3,  4  Eÿ  5.  La  machine  de  IVL  Petit ,  pour 
les  luxations.  2.  La  machine  montée 
3 ,  La  pièce  de  chamois  avec  deux  four¬ 
reaux.  4.  Le  laG.  9.  Les  jumelle#  po- 
tencées.  Voyez  l'art.  Machine  ,  &  à 
la  tête  de  la  derniere  édition  des  ma¬ 
ladies  des  ortie  M.  Petit,  les  critiques 
que  cette  invention  lui  a  attirées.. 

P  LANCHE  XXXIV. 
Fig.'i.  La  pin  cette  nommée  Jerre-næud , 
pour  lier  les  polypes  de  la  matrice. 

2.  Le  fil  préparé. 

3,,  Comment  on  ferre  le  nœud  fur  le  pédi¬ 
cule  du  polype  utérin  ,  près  de  l’oriâ- 
ce  de  la  matrice. 

Voyez  les  Planches  &  les  Explications 


Fig.  4.  Pincettes  avec  îefquelles'on  fai  fit  le 
polype,  avant  que  de  porter  le  fil  qui 
doitl’embrctüer.  M.  Livret ,  inventeur 
de  ces  inttrum.ens ,  lésa  abandonnés 
depuis ,  &  lie  les  polypes  avec  un  fil 
d’argent  qu’il  tortille  au  moyen  de 
deux  cylindres  creux  adoOTés,  dans 
chacun  defquels  paffe  une  branche  du 
fil  qui  doit  étrangler  le  polype  par  la 
torlion. 

ç.  Spéculum  oris  de  nouvelle  invention. 
Voyez  le  traité  des  polypes  de  M. 
Levret . 

PLANCHE  XXXV. 

Fig.  1.  Tîre-tête  à  trois  branches  ,  imaginé 
par  M.  Levret ,  pour Pexcraétion  delà 
tête  reliée  feule  dans  la  matrice,  a  , 
Pinfi-Tument  fermé  pour  fon  introduc¬ 
tion.  b  ,1e  développement  de  deux  de 
fes  branches  mobiles ,  pour  entourer 
la  tête,  c  e,  la  virole  mobile  fur  l’axe  d. 
Les  autres  pièces  repréfentent  tout  ce 
qui  entre  dans  la  çonftruction  de  cet 
inftrum en t  ingénieux ,  dont  l’auteur  a 
abandonné  l’ufage  pour  un  doublé 
crochet. 

2.  Forceps  de  la  correction  de  M.  Levret 
pour  les  accouchemens. 

PLANCHE  X  X  X  V  T. 

Fig.  1.  Bandage  pour  la  plaie  delà  langue* 
imaginé  parlYL  Pibrac. 

2.  L’initrumçnt  dans  tous  fes  détails. 

3.  L’inftrument  en  place,  la  langue 

contenue  dans  le  petit  fac  de  toile 
fine.  * 

4.  Lithotome  caché.  Voy .  fur  fon  ufage 
îe  troifieme  tome  des  Mémoires  de 
ï  Académie  royale  de  Chirurgie ,  & 
ce  qui  en  eft  dit  dans  le  Dictionnaire 
au  mot  Lithotome. 
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